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Resultados experimentales 


Preparamos 50 mL de una disolución de HCI al 0.1 molar a partir de HCI al 37% m/m, 
posteriormente preparamos 50 mL de una disolución de Ácido acético al 0.1 molar a partir 
de Ácido acético al 100% m/m, en unos tubos de ensaye transferimos aproximadamente 1 
dedo de reactivos con el fin de colocarle a los tubos con muestra indicador universal y de 
ese modo poder conocer su pH 


Posteriormente preparamos el resto de disoluciones de NaOH y de HCI y las colocamos en 
los frascos de gerber, para poder medir la conductividad respectiva de cada una de las 
disoluciones utilizamos el conductímetro 


Tabla 1. E al de las ala ácidas a aaa] aaa 


HCLO.A mol 0.1 mol/L HAC0:1 molIL 0.1 mol/L HC10.01 molIL. 0.01 mol/L | HC10.001 molIL | 0.001 mol/L 


SUD estimado 
con a 


| Conductividad | uctividad MAN 


WI 
pHmetro 
Tabla 2. Volumen de NaOH 0.1 mol/L empleado para neutralizar los ácidos 


HCI 0.1M HCI 0.01M HCI 0.001M 


Tabla 3. Propiedades de las disoluciones básicas a distintas concentraciones. 
NaOH 0.1 NaAc 0.1 NaOH 0.01 NaOH 0.001 
mol/L mol/L mol/L mol/L 
pH estimado con 
a 


| Conductividad | 
pH medido con 11.91 7.17 10.96 9.95 
pHmetro 


Tabla 4. Volumen de ácido 0.1 M empleado para neutralizar las bases. 


Base (10 mL) mL de HCI 0.1 mol/L necesarios para neutralizar 


NaAc 0.1 mol/L 


El acetato de sodio Sus un pH neutro, no hay 
necesidad de neutralizar 


Acetato de Sodio 


Análisis de resultados 

pH y Conductividad de las Disoluciones Ácidas 

Se observó que el pH medido experimentalmente para las disoluciones ácidas varió de 
manera esperada conforme disminuía la concentración de HCI. La disolución de HCI 0.1 M 
mostró el pH más bajo (1.7), mientras que la disolución más diluida (HCI 0.001 M) mostró un 
pH de 3.28, lo cual es consistente con la disminución de la concentración de ¡ones hidronio 
(H+H"+H+) al disminuir la concentración de HCl. 

Además, los resultados de conductividad fueron acordes con las concentraciones: las 
disoluciones con mayor concentración de HCl presentaron una mayor conductividad 
(marcada con más símbolos de verificación), lo que se explica porque la conductividad 
aumenta con el número de ¡ones presentes en la solución. 

Comparación de HCl y Ácido Acético (HAc) 

Comparando el pH de HCI y HAc a la misma concentración (0.1 M), el HCI mostró un pH 
más bajo (1.7 vs. 3.11), confirmando que el HCl es un ácido fuerte que ¡oniza 
completamente en solución, mientras que el ácido acético es un ácido débil que no se ¡oniza 
por completo. En la neutralización, el HCl requirió menos volumen de NaOH (7.5 mL) que el 
HAc (9 mL) para neutralizarse, lo cual puede atribuirse a la naturaleza del ácido acético, que 
al ser débil, requiere un ajuste adicional para completar la neutralización. 

pH y Conductividad de las Disoluciones Básicas 

Las disoluciones de NaOH presentaron un pH elevado, coherente con su carácter básico, y 
también mostraron conductividades altas, en especial a concentraciones más altas, en línea 
con las disoluciones ácidas. Las disoluciones más diluidas mostraron menor conductividad, 
lo cual confirma que la concentración afecta directamente la presencia de ¡ones en la 
solución. La solución de acetato de sodio (NaAc), en cambio, mostró un pH cercano a la 
neutralidad (7.17), lo que confirma su naturaleza de sal neutra en agua. 

Neutralización de Bases con Ácido 

En la neutralización de NaOH con HCI, se observó que NaOH 0.1 M requirió 12.3 mL de 
HCI para neutralizarse, lo cual concuerda con la relación de molaridad y volumen en una 
reacción ácido-base. Sin embargo, el acetato de sodio no mostró necesidad de 
neutralización al ser una sal neutra en esta concentración. 


Conclusiones 


4o 


Las mediciones de pH y conductividad confirman las propiedades de los ácidos y 
bases fuertes frente a los débiles, demostrando cómo la ionización afecta tanto el pH 
como la conductividad en solución. 

La comparación entre HCl y ácido acético mostró claramente la diferencia entre un 
ácido fuerte y uno débil, y la forma en que estos se comportan tanto en términos de 
pH como de capacidad de neutralización. 

La neutralización de las soluciones confirma la estequiometría esperada en 
reacciones ácido-base, y destaca que la naturaleza de cada compuesto influye en su 
comportamiento en solución. 

Los resultados experimentales permiten corroborar principios básicos de la química 
ácido-base y la relación entre concentración, pH y conductividad en diferentes tipos 
de soluciones. 
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